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CACEIS Bank, Luxembourg Branch 
Succursale de CACEIS Bank France 
5, Allee Scheffer 
L - 2520 Luxembourg 
B209310 


Le 2 janvier 2017, Jean-Francois ABADIE, agissant en qualite de Directeur General de la 
societe CACEIS Bank (anciennement CACEIS Bank France), societe anonyme au capital de 
1.273.376.994,56 euros, dont le siege social est situe au 1-3 place Valhubert, 75013 Paris, 
identifiee sous le numero 692 024 722 RCS Paris, a pris la decision suivante : 


Modification de la denomination sociale de la societe en CACEIS Bank telle que decidee par 
I’Assemblee Generale Extraordinaire des actionnaires en date du 26 septembre 2016. 

La presente decision prend effet le 1 er janvier 2017. 


Pour extrait sincere et conforme. 
Paris, le 2 janvier 201 7. 


Jean-Francois ABADIE 
Directeur General 



